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か ん が い 事 業 に お ける 企業 局 の 役割 


1 企業 局 の 役割 
企業 局 は 、 胆 沢 第 二 発 電 所 や 岩 洞 第 一 発電 所 、 仙 人 発電 所 の 建設 工事 に お いて 、 国 (か ん が い 事 業 ) と の 共 
同 事業 で 取水 堀 堤 、 取 水口 、 導 水路 及び 水圧 鉄管 路 等 の 共同 施設 を 築造 し まし た 。 
これ ら の 共同 施設 の 運用 に あたり 、 企 業 局 は 、 国 か ら 受 託し て 維持 管理 を 行う と と も に 、 か ん が い 事 業 を 優 
先 し て 発電 使用 水量 を 調整 し 、 農 業 用 水 の 安 定 供給 を 行っ て いま す 。 


2 企業 局 の 主 な 業務 
・ 共同 施設 で ある 取水 堀 坦 や 取水 口 に 設置 され た 水門 設備 に つい て は 、24 時 間 体制 の 遠方 監視 で 取水 量 や 運転 
状態 を 監視 ・ 制 御 し て いま す 。 
・ か ん が い 期 間 中 は 、 農 業 用 水 の 安 定 供給 を 優先 し て 発電 所 の 使用 水量 を 調節 し て いま す 。 
・ 共 同 施設 の 維持 管理 に つい て は 、 定 期 的 な 点検 、 整 備 及び 修繕 ・ 改 良 等 の 保守 業務 を 行っ て いま す 。 
・ 共 同 施設 に 災害 や 故障 等 が 発生 し た 際 に は 、 速 や か に 復旧 し て いま す 。 
・ 発電 所 が 故障 等 で 停止 し た 場合 、 代 替 設備 か ら 放流 し て 農業 用 水 を 供給 し て いま す 。 


3 農業 用 水 の 供給 概 要 

胆沢 第 二 発 電 所 で は 、 胆 沢 ダ ム の 下流 に ある 若柳 堀 堤 (共同 施設 ) か ら 、 発 電 と 農業 用 あわ せ て 最大 
16.0m/s の 水 を 取水 し て 発電 し た 後 、 下 流 の 農業 用 水路 に 放流 し 、 円 筒 分 水 ( 徳 水 園 ) を 経由 し て 胆沢 平野 の 
田畑 へ 農業 用 水 を 供給 し て いま す 。 

また 、 岩 洞 第 一 発電 所 で は 、 岩 洞 湖 に ある 岩 洞 取 水口 か ら 、 発 電 と 農業 用 あわ せ て 最大 12.0m/s の 水 を 取水 
し て 発電 し た 後 、 下 流 に ある 岩 洞 第 二 発 電 所 の 水槽 を 経由 し 、 滝沢 駅 近く に ある 円 筒 分 水 (南北 分 水 工 ) か ら 、 
盛岡 市 ( 旧 玉 山村 ) や 滝沢 市 の 田畑 へ 農業 用 水 を 供給 し て いま す 。 

な お 、 農 業 用 水 供給 期間 中 は 、 岩 洞 第 二 発 電 所 の 運転 を 抑制 する こと に より 、 岩 洞 第 二 発 電 所 の 水槽 か ら 最 
大 9.0m/s の 農業 用 水 を 供給 し て いま す 。 

その ほか 、 御 所 発電 所 で は 、 下 流 の 鹿 妻 穴 堀 で 取水 する 農業 用 水 を 安定 供給 する た め 、 発 電 水量 の 調整 を 行っ 
て いま す 。 


(1) 胆沢 第 二 発電 所 





【 写 真 】 円 筒 分 水 ( 徳 水 園 ) 

この 施設 は 、 胆 沢 第 二 発 電 所 の 下流 に ある 、 か ん が い 事 業 

専用 の 施設 で す 。 

ーーー トニ 上 流 の 胆沢 第 二 発電 所 か ら 放流 され た 水 は 、 こ こ か ら 下 流 
= の 田畑 へ 供給 され ます 。 


【 写 真 】 岩 洞 取 水口 

写真 中 央 の 円 筒 形 の シリ ンダ ー ゲ ー ト は 、 農 業 用 水 と し て 
表面 の 温か い 水 を 取水 する た め 設 置き され た も の で す 。 

か ん が い 期 間 中 は 、 発 電 と 農業 用 あわ せ て 最大 12.0m /s 
の 水 を 取水 し て いま す 。 使用 中 は 水中 に 設置 され 、 水 位 の 
変動 に 応じ て 自動 的 に 開 度 を 調整 し て いま す 。 








【 岩 洞 第 一 発電 所 か ら 農 業 用 水 を 供給 し て いる 地域 (受益 地 )】 








【 写 真 】 岩 洞 第 二 発 電 所 

上 流 の 岩 洞 第 一 発電 所 で 発電 し た 人 後 、 写 真 左上 の 岩 洞 第 二 
発電 所 の 水槽 を 経由 し 、 農 業 用 水管 橋 (写真 中 央 ) を 流下 
し て 下流 の 円 筒 分 水 へ 送水 され て いま す 。 


【 写 真 】 円 筒 分 水 (南北 分 水 工 ) 

この 施設 は 、 岩 洞 第 二 発 電 所 の 下流 に 位置 し 、 か ん が い 事 
業者 が 管理 し て いる 施設 で す 。 こ こ か ら 滝 沢 市 と 盛岡 市 の 
受益 地 に 給水 し て いま す 。 
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【 写 真 】 鹿 妻 穴 堀 

か ん が い 事 業者 が 管理 する 鹿 妻 穴 堀 は 、 御 所 発電 所 の 下流 
に 位置 し 、 御 所 発電 所 が 発電 放流 し た 水 を 取水 し て 下流 の 
田畑 へ 給水 する 、 か ん が い 事 業 専用 の 施設 で す 。 
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